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» \ / 
Περί κα·δορισμού όρων καί κεριορισμών δομήσεως καί έγκρί- 
α<.ως -δεσεως και διαταςεως κτιρίων άνεγερδησομένων 
εττι έκτασεως κείμενης έκτος τού ρυμοτομικού σχεδίου τής 
Κοινοτητος Βάρης (Αττικής). · ' 

• < Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ΰκ’ όψει τάς διατάζεις τού άκό 17 Ιουλίου 1923 
Ν. Δ/τος «κερί σχεδίων κολεών κλκ.», ώς μεταγενεστέρως 
ν'’ Γ 05 ’ ί ~ 0ί1ι '^ 1, ' 53!ν * ϊι 3 ·^εκληρω·δησαν' καί είδικώτερον τού 
άρ-υρου 9 (καρ. 2) αιύτού, ώς ή καράγραφος αύτη άντικατε- 
αταθη δια τού άρδρου 1 τού Α'.Ν; 623/1968 «κερί Υυμκλη- 
ρωσεως και τροκοκοιησεως των γενικών κερί σχεδίων κό- 
λεων διατάςε^., (ΦΕΚ 266/Α'), τού Ν.Δ. 8/1973 «κερί’ 
Ι.Ο.Κ.», ως έτροκοκοιήδη διά τού ΝΑ. 205/1974 (ΦΕΚ 
363/Α') καί είδικώτερον των άρδρων 34 καί 35 αύτοϋ. την 
υκ’ άρι-δ. ΕΔ2/α/04/59/Φ.Θ.2.1.1/29.3.1978 άκόφασιν 
«κερί μεταδιδατεως αρμοδιοτήτων τού 'Τκουργού Δηνοσίων 
Εργων εις τον Ύφυκουργόν'τού αυτού Ύκουργείου» (ΦΕΚ 
282/Β') κα) ΐδόντις τάς ΰκ’ άριδ. 248/78 καί 517/78 γνω- 



;· -ί—* *»·*·'·* υυο ι^ΛΑ«3ος», κείμενης 

ε^ς περιοχήν έκτος τού εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τής 
Κοινοτητος Βαρης (Αττικής), έμφαινομένης εΐς τό ΰπό τηΰ 
1 ενικού Διευ-δυντού Οικισμού τε-δεωρημένον διά τής Γ.28957/ 
α “3 ε ’? ®Ζ*“ΐκον κρωτότυκον διάγραμμα ύκο 
κλίμακα 1:200, τού όκοίου συνεκτικόν άντίτυπον δημοσιεύεται 
μετά τού καρδντος. 

Άρδρον 2. 

Οί όροι καί περιορισμοί δομήσεως έκί τής ώς άνω,έκτά- 
σεως, κα-δορίζονται ώς άκολούδως: 

. *·^ϊ 1ί “ 6ν "^στόν καλύψεως δέκα, έκί τοίς εκατόν 

( 10 %). 

2. Συντελεστής δομήσεως δύο δέκατα (0,2). 

,3. Μέγιστος άριδμδς ορόφων των κτιρίων;δύο (2) με 
μεγιστον ύψος έκτά (7) μέτρα, μετρούμενον έκ τής στάδμης 
του κεριξ εδάφους. 

Ή έκικάλυψις των κτιρίων δέον νά γίνη διά στέγης, το 
υνβ? της οποίας δεν περιλαμβάνεται είς τό ώς άνω ύψος των 
έκτα (/) μέτρων. 

Εις τόν αυτόν έκί των Δημοσίων Έργων Υφυπουργόν, ν)α- 
τιδεμεν την δημοσιευσιν. καί έκτέλεσιν τού καρδντος Διατά- 

τμητός. ■ .... 

.' "'-^.Έν Άδήναις τή 18 Όκτωβρίου 1978 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΟΥ 

ΧΤΕΦΑΝΟΧ ΜΑΝΟΧ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ) 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 



ΙΙερΙ τής διαδικασίας καί τοϋ τρόπου έκδόσεως οικοδομικών 

άδειων καί τοϋ ελέγχου των άνεγειοομένων οικοδομών. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

"Εχοντες ύπ’ όψει : 

1. Τάς διατάξεις τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 53 τοϋ άπό 17.7. 
1923 Ν. Δ/τος ((περί σχεδίων, πόλεων, κωμών καί συνοικι¬ 
σμών τοϋ Κράτους καί τής οικοδομής αύτών», ως αυτή άντι- 
κατεστάΟη διά τής παρ. 2 τοϋ άρθρου 1 τοϋ ύπ’ άριΟ. 194/ 
1909 Ν. Δ/τος «περί τροποποιήσεως πολεοδομικών τινών 
διατάξεων» (ΦΕΚ 103Α/31.5.09). 

2. Τήν ύπ’ άριΟ. Ε.37008/5.11.70 άπόφασιν «περί άντι- 
καταστάσεως τής ύπ’ άριΟ. Ε. 18241/12.5.70 Άποφάσεως 
«περί τρόπου έκδόσεως οικοδομικών άδειών». 

3. Τήν ύπ’ άριΟ. ΕΔ2/α/04/59/ΦΘ2.1.7/78 (ΦΕΚ 28213) 

άπόφασιν «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων 'Τπουργοϋ 
Δημ. "Εργων εΐς τον 'Τφυπουργόν τοϋ αΰτοϋ Υπουργείου». 

4. Τήν άνάγκην άπλουστεύσεως τόσον τής διαδικασίας 
έκδόσεως τών οικοδομικών άδειών όσον καί τοϋ έλέγχου τών. 
κατασκευών, άποφασίζομεν : 

I. "Εκδοσις άδείας οικοδομικών έργασιών 

1. Ή άδεια οικοδομικών έργασιών, χορηγείται ύπό τής 
αρμόδιας Υπηρεσίας, κατόπιν έγγράφου αίτήσεως τοϋ έν- 
διαφερομένου ύποβάλλοντος τήν μελέτην τοϋ έκτελεσθησο- 
μένου έ'ργου καί τά άκόλουΟα δικαιολογητικά : 

α) Τίτλου άκινήτου (οικοπέδου ή γηπέδου) προκειμένου 
περί δομήσεως : 

—έκτος εγκεκριμένου σχεδίου γενικώς 

,—έπί οικοπέδων άρτιων κατά παρέκκλισιν κειμένων έντός 
έγκεκριμένων σχεδίων ή εντός οικισμών προϋφισταμένων 
τοϋ έτους 1923 πρδς διαπίστωσιν τοϋ χρόνου δημιουργίας 
των. . 

β) Σχέδιον μέ τό διάγραμμα καλύψεως τοϋ οίκοπέδου 
καί σχηματικήν τομήν τοϋ ύπό άνέγερσιν ή έπέκτασιν τοϋ 
κτιρίου ή τοϋ συγκροτήματος κτιρίων ύπό κλίμακα 1/100 
ή 1/200 εις περιπτούσεις έξαιρετικώς μεγάλων οικοπέδων. 
Εΐς τό σχέδιον τόϋτο Οά σημειοΰται ή άκριβής μορφή καί 
διαστάσεις τοϋ οικοπέδου, καί τά σχετικά μέ τήν άρτιότητά 
του στοιχεία, ή χρήσις τής οίκοδομής, οι ύπολογισμοί τής 
καλύψεως καί τοϋ συντελεστοϋ δομήσεως τοϋ οίκοπέδου, οι 
πλάγιες καί οπίσθιες αποστάσεις τής οικοδομής άπό τά όρια 
καθώς καί τό ύψος, ό πραγματοποιούμενος άριθμός όρόφων 
τής οικοδομής, ή κατασκευή καί χρήσις υπογείων καί 
τό πλάτος τών προεξοχών. "Οπου άπαιτεΐται δικαιολόγη- 
σις τών άνωτέρω θά άναφέρωνται τά σχετικά άρθρα τοϋ 
ΓΟΚ ή έφαρμογή ειδικών έγκυκλίων ή διατάξεων αί άπο- 
φάσεις τυχόν παρεκκλίσεων αί άδειαι ύφισταμένων κατα¬ 
σκευών εΐς περίπτωσιν προσθήκης κ.λ.π. 

γ) Τοπογραφικόν διάγραμμα ύπό κλίμακα 1/500, εις τό 
όποιον.θά σημειοΰται τό άκριβές σχήμα καί ή θέσις τοϋ οι¬ 
κοπέδου έντός τοϋ οικοδομικού τετραγώνου. Εΐς τό σχέδιον 
τοϋτο Οά έμφαίνωνται ή ύπό άνέγερσιν οίκοδομή καί τά τυ¬ 
χόν ύπάρχοντα κτίσματα καθώς καί τά κτίσματα τών ομό¬ 
ρων Ιδιοκτησιών, ώστε νά δύναται να έλεγχθή ή άρτιότης 
καί τό οίκοδομήσιμον αυτών ή ή άνάγκη τακτοποιήσεώς των, 
όπότε εις τήν περίπτωσιν αυτήν άπαιτεΐται-τοπογραφικόν 
διάγραμμα ύπό κλίμακα 1 :200.^Είς τό ώς άνω τοπογραφι¬ 
κόν διάγραμμα θά σημειοΰται έπίσης ό άριθμός καί τό σχήμα 
τοϋ οίκοδομικοϋ τεταγώνου οι περιβάλλοντας τοϋτο κοινό¬ 
χρηστοι χώροι (όδοί, πλατεΐαι), τά όνόματα καί τά πλάτη 
τών όδών όπως έχουν διαμορφωθεί ακριβώς καθώς καί τά 
τυχόν ύπάρχοντα ρεύματα. Επίσης θ’ άναγράφεται ό τρόπος 
καθορισμού τής οικοδομικής ή ρυμοτομικής γραμμής καί 
όπου άπαιτεΐται - είς περίπτωσιν μή διαμορφωμένης καί 
άσαφοϋς καταστάσεως - θά σημειώνεται ό άριθμός τής σχε¬ 
τικής τεχνικής έκθέσεως ή όποια θά έχει συνταχθή έκ τών 


προτέρων άπό τήν ύπηρεσίαν τή αίτήσει τών ένδιαφερομέ- 
νων. 

Έάν τό οικόπεδο παρουσιάζει κλίσιν μεγαλυτέραν τοϋ 
15 % είναι ύποχρεωτική ή άπεικόνισις υψομετρικών καμπύ¬ 
λών είς τό τοπογραφικόν διαγράμμα. 

δ) Λοιπά άπαιτούμενα έκ τών διατάςεων δικαιολογητικα 
ήτοι : 

έγκρισις άρχαιολογικής 'Τπηρεσίας,^ Πολιτικής ^Αερο¬ 
πορίας, 'Τπουργείου Βιομηχανίας, ΕΟΤ ή άλλης Αρχής 
ύψόμετρο Δήμου κ.λ.π. 

Διά περιοχάς έκτός εγκεκριμένου σχεδίου ή οικισμούς 
ύφισταμένους’πρό τοϋ έτους 1923 άνευ έγκεκριμένου σχε¬ 
δίου άπαιτεΐται σκαρίφημα τής εύρυτέρας περιοχής μέ τάς 
άποστάσεις τοϋ γηπέδου άπό τούς πλησιέστερους οικισμούς, 
ή λοιπά χαρακτηριστικά σημεία τής περιοχής (π.χ. χιλιο¬ 
μετρικοί δεΐκται, τεχνικά έργα έκκλησίαι κ.λ.π.). 

2. *Η στατική καί μηχανολογική μελέτη^ τοϋ έργου, δύ- 

νανται νά ύποβληθοϋν είτε μέ τήν άρχικήν αΐτησιν, εΐτε μετά 
τον έλεγχον τών άνωτέρω δικαιολογητικών καί τής άρχιτε- 
κτονικής μελέτης. ( ( 

3. Είς περίπτωσιν ύπάρξεως άμφιβολιών οσον αφορά την 
δυνατότητα έκδόσεως τής άδειας προκειμένου περί μεγάλων 
έργων ή ειδικών κτιρίων δύνανται τά συνοδευοντα την αιτη- 
σιν δικαιολογητικά νά περιορίζωνται μόνο είς τα αναφερό- 
μενα ύπό τά στοιχεία α, β, γ (τίτλους ιδιοκτησίας, διάγραμμα 
καλύψεως καί σχηματική τομή καί τοπογραφικόν σχέδιον). 

4. Ή άρμοδία Τεχνική 'Τπηρεσία ύποχρεοΰται έντός 30 

ήμερών άπό τής ύποβολής τής αίτήσεως να ελέγξη τα^ υπο- 
βληθέντα στοιχεία καί νά ένημερώση έγγράφως τόν ενδια¬ 
φερόμενον, σχετικώς μέ τήν δυνατότητα εκδόσεως της αί- 
τουμένης άδείας ή σχετικώς μέ τήν έλλειψιν στοιχείων του 
φακέλου. ( 

5. Μετά τήν ύποβολήν ύπό τών ένδιαφερομένων είς την 
άρμοδίαν τεχνικήν ύπηρεσίαν πρός συμπλήρωσιν τοϋ φα¬ 
κέλου όλων τών άπαιτουμένων δικαιολογητικών καί έφ’ 
ότον ταϋτα είναι πλήρη καί άκριδή ή 'Τπηρεσία ύποχρεοΰται 
έντός 15 ήμερων νά προόή.είς τήν εκϊοσιν τής άϊείας ή να 
ένημερώση έγγράφως τόν ένϊιαφερόμενον όπως ορίζεται και 
άνωτέρω. 

6. 'ΙΙ άρμοδία τεχνική 'Τπηρεσία δύναται νά έπιφέρη 
μικράς διορθώσεις τής* μελέτης δι’ ερυθρας μελάνης διά τήν 
προσαρμογήν της πρός τάς ίσχυούσας διατάξεις. 

Ή 'Τπηρεσία δύναται νά έπιστρέψει τήν ύποβληθεΐσα 
μελέτην είς τόν ένδιαφερόμενον όταν αυτή παρουσιάζει άσα- 
φείας. ή ελλείψεις μετά τρίμηνον άπό τήν έγγραφη ένημέ- 
,ρωση τοϋ ενδιαφερομένου καί-τήν άπρακτη παρέλευση _τής 
προθεσμίας αυτής. Μετά παράδον δέ εξάμηνου ύποχρεοΰται 
νά έπιστρέψει αυτήν. 

7. Ή πληρωμή τών φορολογικών θά γίνεται διά τών 

άντιστοίχων σημειωμάτων καταβολής φόρων καί εισφορών 
άνευ προηγουμένης θεωρήσεως αυτών υπό της. Τπηρεσιας 
άλλά μέ ύπογραφήν τών μελετητών Μηχανικών. Ό έλεγχος 
αύτών άπό τήν 'Τπηρεσία θά γίνεται πρό τής χορηγήσεως 
τής άδείας. . 

8. Ή στατική μελέτη μέ τόν κατά περίπτωσιν αντισει¬ 
σμικόν ύπολογισμόν καί τά συνοδεύοντα ταύτην διαγράμ¬ 
ματα ξυλότύπων θά ύποβάλλωνται πλήρη είς τήν τεχνικήν 

• 'Τπηρεσίαν τής εύθύνης διά τήν έφαρμοζομένην μέθοδον ως 
καί διά τάς πράξεις ύπολογισμοΰ άνηκούσης είς τόν μελε- 
. τητήν. 

9. Ή εύθύνη διά τήν όρθότητα τών ήλεκτρομηχανολογι- 
κών καί ύδραυλικών μελετών ως καί διά τήν έφαρμογήν αύ¬ 
τών άνήκει είς τόν μελετητήν μηχανολόγον καί είς τόν έπι- 
βλέποντα ειδικόν τεχνικόν. 

10. Αί έκδιδόμεναι άδειαι καθώς καί αί αναθεωρήσεις 
αύτών κοινοποιούνται είς τόν οίκεΐον Δήμον ή Κοινότητα. 

11. 'Η άδεια οικοδομής πρέπει νά θεωρείται είς τό οί¬ 
κεΐον άστυνομικόν τμήμα τής περιοχής 10 τούλάχιστον ήμέ- 
ρας πρό της ένάρξεως τών οικοδομικών έργασιών. Έαν παρ- 
έλθουν 30 ήμέραι άπό τής θεωρήσεως άνευ ένάρξεως τών 
έργασιών άπαιτεΐται νέα θεώρησις της άδείας. 
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II. Ισχύς - ’Λναθεώρησις άδειων 




γίνεται 
μόνον εάν 


. «^ ε Τ ους δομήσεως τοΰ παλαιοΰ καθεστώτος 

έαν εΐς τό διάστημα τριετίας άπό της έκδόσεως τής 
αδείας εχει κατασκευαστεί ολοκληρος ό φόρων δργανισμός 
του κτιρίου. Εν εναντία περιπτώσει διά τό μή κατασκευα- 
σΟέν τμήμα του φέροντος οργανισμού αναθεωρείται ή άδεια 
μέ τούς νέους όρους δομήσεως 


του κεφαλαίου II τίθεται προθεσμία είς τον ένδιαφερόμε 
διά την ένημέρωσιν τοΰ φακέλου τής άδειας. 

Εάν κατά τήν, διενεργουμένην αυτοψίαν διαπιστωθεί οτι 
ίκοδομή άνεγείρεται κατά παράβασιν των ίσχυουσών πο- 


’Εάν 
ή ο 



μα 

τάς 


2. ’Λναθεώρησις τής άδειας εντός του χρονικού διαστή- «τοποιουμένου είς την Υπηρεσίαν κατά τά άνωτέρω διενερ- 
ατος ισχύος τής τριετίας απαιτείται και επιβάλλεται εΐς γεΐται αυτοψία και εφ όσον αί οΐκοδομικαΐ έργασίαι είναι 
άς κάτωθι περιπτώσεις : σύμφωνοι προς την έγκριΟεΐσαν μελέτην, γίνεται ϋεώρησις 



την 


έμφαίνεται τό στάδιον της έργασίας κατά τόν χρόνον τής 
αλλαγής τοΰ έπιβλέποντος μηχανικού. 

β) Είς περίπτωσιν μερικής ή γενικής τροποποιήσεως τής 
άρχιτεκτονικής ή στατικής μελέτης του έργου. 

'ΙΙ άναΟεώρησις κατά τά ώς άνω τής άδειας ισχύει μόνο 
διά τό ύπολειπόμενον τής τριετίας χρονικόν διάστημα καί 
γίνεται με τούς όρους δομήσεως τοΰ καθεστώτος πού ϊσχυε 
κατα τον χρόνον εκδόσεως τής άδείας έστω καί άν έν τώ με¬ 
ταξύ έχει άλλάξει τό νομικό καθεστώς δομήσεως. 

Δι αλλαγήν χρήσεως τοΰ κτιρίου καί τυχόν αΰξησιν συν- 
τελεστοϋ δομήσεως πέραν τοΰ προβλεπομένου ύπό τής άδείας 
εφαρμόζονται οί νέοι όροι δομήσεως. 

3. ΆναΟειόρησις τής άδείας δεν άπαιτεΐται όταν πρόκει- 


> (καρά-γιαπί) γνω- 

στοποιουμένου εΐς την ' ν -.. —' 1 ’ ' *“ 

γεϊ 

σύμφων 

τής άδείας τής οικοδομής. 

'ΙΙ ώς άνω Οεώρησις άποτελεΐ άπαραίτητον προϋπόΟεσιν 
διά να γίνει δεκτή αΐτησις τοΰ ενδιαφερομένου πρός την ΔΕΙΙ 
διά την προεργασίαν παροχής ήλεκτρικοϋ ρεύματος πλήν τής 
τελικής συνδέσεως μέ τό δίκτυο. 



τατ 


α) Περί εσωτερικών τροποποιήσεων αί όποΐαι δέν επι¬ 
φέρουν άλλαγήν χρήσεως τοΰ κτιρίου. 

β) Περί τοπικής σημασίας μεταβολής τοΰ φέρντος οργα¬ 
νισμού τοΰ κτιρίου. 


έλευσις τής άνατρεπτικής όις άνω προθεσμίας) καί οΰτω 
παρέχεται ή δυνατότης ύποβολής αίτήσεως πρός την ΔΕΗ 
διά τήν παροχήν, ήλεκτρικοϋ ρεύματος. 

5. "Οταν περαιωΟεϊ το έ'ργον γνωστοποιουμένου τούτου 
εΐς τήν Υπηρεσίαν κατά τά άνωτέρω διενεργεΐται αύτοψία 
καί έφ’ όσον αί οΐκοδομικαΐ έργασίαι είναι σύμφωναι πρός 
τήν έγκριΟεΐσαν μελέτην, γίνεται ή τελική Οεώρησις τής 
άδείας. 




ορας 


Εΐς τάς περιπτώσεις αύτάς άπαιτεΐται έγκαιρος ένημέ- 
)σις τοΰ φακέλου τής άδείας μέ τά τροποποιηθέντα σχέ- 


ρωσις 
δια. 

4. Κατά τάς περιπτώσεις άναΟεωρήσεως οικοδομικών 
άδ ειών αΐ καταβληΟεΐσαι πάσης φύσεως κρατήσεις εΐσφοραί 
κ.λ.π. κατά τήν έκδασιν τής άρχικής άδείας συμψηφίζονται 
κατά τήν έκδοσιν τής άναΟεωρήσεως. 

III. Έλεγχος τών άνεγειρομένων οικοδομών 

1. Ό ιδιοκτήτης τοΰ έργου καί ό έπιβλέπων μηχανικός 
οφείλουν νά δηλώνουν έγγράφως καί 10 ήμέράς ένωρίτερον 
είς τήν άρμόδιαν τεχνικήν ύπηρεσίαν : 

α) Τήν έναρξιν τών οικοδομικών έργασιών 
β) Τήν άποπεράτωσιν τοΰ φέροντος οργανισμού τοΰ έρ¬ 
γου καί πληρώσεως αύτοΰ (καρά-γιαπί) καί--^_ 

γ) Τήν περίπτωσιν τοΰ έργου (περαιωμένον Οεώρεΐται „ 
τό έργον καί άνευ βαφών ή έσωτερικών τελειωμάτων), 
δ) Τυχόν διακο7ΐή των οικοδομικών έργασιών διά διά¬ 
στημα ΰπερβαΐνον τάς 30 ήμέρας. 

2. Κατά τήν έναρξιν τών οικοδομικών έργασιών έπιβάλ- 
λεται ή τοποΟέτησις πινακίδος εις τό έργοτάξιον καί εΐς έμ- 
φανή Οέσιν είς τήν οποίαν θά άναγράφεται δ άριθμός άδείας 
καί ή ήμερομηνία έκδόσεώς της. Παράλλειψις τοποθετήσεως 
τής πινακίδος υποχρεώνει τά άστυνομικά όργανα καθώς καί 
τάς τεχνικάς ύπηρεσίας όπως διακόψουν άμέσως τάς έργα¬ 
σίας καί έφαρμόσουν τάς έκ τοΰ νόμου έπιβαλλομένας κυ¬ 
ρώσεις. 

3. 'Ο έλεγχος τών οικοδομών διενεργεΐται ύπό τής *Υ- 
πηρεσίας εΐς οΐονδήποτε στάδιον τής κατασκευής. Έάν δια- 


ΔΕΙΙ. 


*ΙΙ σύνδεσις τοΰ κτιρίου μετά τοΰ δικτύου τής ΔΕΙΙ πρα¬ 
γματοποιείται καί εΐς περίπτωσιν κατά τήν οποίαν έντός 
άνατρεπτικής προθεσμίας τριάκοντα (30) ήμέρών άπό τής 
ύποβολής αίτήσεως δι’ αυτοψίαν καί Οεώρησιν τής άδείας 
δέν πραγματοποιηθή ό έλεγχος ύπό τής ? Υπηρεσίας καί εΐς 
περίπτωσιν αύτήν τίθεται έπί τοΰ στελέχους τής άδείας ή έν 
προηγουμένη παραγράφω άναφερομένη ειδική σφραγίς. 

6. Οΐ κατά τό παρόν κεφάλαιον έλεγχοι γίνονται παρου- . 
σία τοΰ έπιβλέποντος μηχανικού διά τής συμπληρώσεως ειδι¬ 
κού έντύπου έπί τόπου τοΰ εργοταξίου τοΰ οποίου άντίγρα- 
φον λαμβάνει ουτος. 

7. ,Ό έλεγχος δύναται νά πραγματοποιείται καί εΐς τό 
τμήμα τής οικοδομής (π.χ. διαμέρισμα, όροφον κ.λ.π.) πρός 
τελικήν σύνδεσιν τούτου μετά τοΰ δικτύου τής ΔΕΗ έφ’ όσον 
οη οικοδομή είναι σύμφωνη ώς πρός τό νόμιμον περιτύπωμα 

(ΟΛΒΛΚΙ). . ... 

Είς περίπτωσιν διαπιστώσεως παραβάσεως ΓΟΚ εΐς οι¬ 
κοδομήν όπου ύπάρχουν διηρημέναι Εδιοκτησίαι τότε δέν 
θεωρείται ή άδεια διά τήν διηρημένη ή διηρημένας ιδιοκτη¬ 
σίας εΐς τάς οποίας άνήκει τό αύθαίρετον τμήμα. 

8. Εΐς περίπτωσιν διαφωνίας έλέγχοντος καί έλεγχομένου 
αΰτη λύεται ύπό τοΰ Προϊσταμένου τής άρμοδίας τεχνικής 
Υπηρεσίας μετά γνώμην τών τμηματαρχών τής ώς άνω 
ύπηρεσίας. 

9. Οίκοδομαί περατωθεΐσαι άνευ τών κατά τά άνωτέρω 
γνωστοποιήσεων ύπό τών ένδιαφερομένων πρός τήν Υπη¬ 
ρεσίαν εΐς περίπτωσιν μεταβολής τοΰ νομικού καθεστώτος 
έλέγχονται βάσει τών κατά τόν χρόνον τοΰ έλέγχου ίσχυου¬ 
σών διατάξεων. 

10. Διά λοιπάς έργασίας διά τάς οποίας άπαιτεΐται άδεια 
άπό τάς άρμοδίας τεχνικάς ύπηρεσίας αΰτη θά χορηγείται 
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κατόπιν υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών κατά 
περίπτωσιν. 

.Ή άρμοδία τεχνική υπηρεσία διενεργεί αυτοψίαν είς οίον- 
δήποτε στάδιον της εργασίας. 

IV. Όργάνωσις καί αρμοδιότητες τεχνικών ’ Υπηρεσιών 

Οί Προϊστάμενοι τών αρμοδίων τεχνικών υπηρεσιών εξου¬ 
σιοδοτούνται όπως : 

α) Ρυθμίσουν πάσαν λεπτομέρειαν διά την εφαρμογήν 
τής παρούσης. 

β) Μεριμνήσουν διά τήν έξουσιοδότησιν τοϋ άναγκαίου 
άριΟμοϋ τεχνικών υπαλλήλων Λ' κατηγορίας διά τον έλεγχον 
τών ύποβαλλομένων μελετών καί υπογραφήν τών αδειών 
καθώς καί τής σχετικής αλληλογραφίας τής προβλεπομένης 
εις τό Κεφάλαιο I της παρούσας. 

γ) Ελέγχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ αναπληρωτών 
των τήν ύπό τών υπαλλήλων τής Υπηρεσίας ακριβή άσκη- 
σιν ελέγχου είς τάς άνεγειρομένας οικοδομάς. 

δ) Συστήσουν είς τήν Υπηρεσίαν αύτών Γραφεϊον πα- 
ροχής πλ.ηροφοριών προς τούς ίδιώτας μηχανικούς καί το 
κοινόν σχετικώς μέ τήν εφαρμογήν τών κειμένων πολεο- 
δομικών διατάξεων. 


ε) Εφαρμόζουν καί παν έτερον μέτρον πού Οά συνέτεινε 
εις την περαιτέρω άπλ.ούστευσιν τής διαδικασίας καί μόνον 
τοσον τής έκδόσεως αδειών όσον καί τον έλεγχον τών οικο¬ 
δομών. 

V. Μεταβατικαί διατάξεις καί έναρξις ισχύος τής πα¬ 
ρούσης άποφάσεως 



δομικών αδειών) ή άπό τής μεταγενεστέρας ήμερομηνίας 
έκδόσεως των εφαρμοζόμενων καί διά ταύτας τών διατά¬ 
ξεων τής παρούσης. 

2. Άπό τής ισχύος τής παρούσης αντικαθίσταται ή ύπ’ 
άρι'). Ε.37608/5.11.1970 άπόφασις. 

3. ΊΙ ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύσεως 
της είς τήν Εφημερίδα τής' Κυβερνήσεως. 

Ή παρούσα δημοσιευΟήτω διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως. 

Έν ΆΟήναις τή 1 Νοεμβρίου 1978 

0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ 
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